ADAM ANTONCZYK 


inzynier geolog 
najukochanszy syn i brat 


przeżywszy lat 36, po dlugich a ciężkich cierpieniach, 
zasnął w Panu dnia 12 lipca 1964 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we środę 15 bm. o godzinie 14**, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pograzeni: 


rodzice, rodzeństwo i rodzina. 


NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE 


odprawione zostaną we Środę 15-go bm. o godzinie 8% w kaplicy na cmentarzu rakowickim 
1 we czwartek 16 bm. o godz. 7'°° rano w kościele parafialnym św. Floriana. 
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